Unterkiihlung der Fliissigkeiten.                            189
Seien w, Q Molekulargewicbt und Dichte der Fliissigkeit, in, Qi die gleichen Grossen fur den Dainpf, dann wird Q = Nm, Ql = nm und indem wir den Dampf wie ein Gas behandeln, konnen wir setzen
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Da ferner NI in derselben Weise proportional dem Druck P des ge-sattigten Dainpf es ist wie n dem beobacbteten Druck, so geht die Forrnel iiber in
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Die Grleichung stellt fest, in welcher Weise der Fltissigkeitsspiegel sicb in Folge der fortscbreitenden Verdampfung unter den angegebenen Bedingungen senkt. Sie ist einer Priifung durch den unnaittelbaren Versuch voni Urbeber selbst und von anderen Forschern unterzogen worden 1). Friiher batte D alt on angenominen, dass die Verdampfungs-gescbwindigkeit der Danlpfspannung direct, deni Luftdruck umgekebrt proportional sein sollte. Dieses weicht von der obigen Forrnel ganz und gar ab und ist aucb durcli die vorbezeicbneten Versuche deni Stefan'scben Gesetz gegeniiber als imzureichend erwiesen worden. Doch hangt freilich vieles von den Bedingungen ab, unter denen die Verdampfung vor sicb geht und die von den zur Ableitung der Form el angenommenen selbstverstftndlich beliebig abweicben konnen. Ins-besondere soil nacli Blasius2) der Einfluss der Schwere des Dampfes, deni in Stefan's Theorie keine Recbnung getragen ist, wahrend doch die Rohren vertical stehen iniissen, keineswegs zu vernacblassigen sein.
Ueber die zweite Grenzteniperatur der Fliissigkeiten, die Er-starrungsternperatur, wird im nachsten Capitel gehandelt werden. Hier ist nur Folgendes zu bemerken. Wie Fliissigkeiten Siedeverzogertingen erfahren konnen, so auch Erstarrungsverzogerungen, sie vermogen unter Umstiinden noch weit unterbalb ihrer nornaalen Erstarrungs-temperatur noch als Fliissigkeiten besteben zu bleiben. Sie sind dann unterkiiblt.
Die norniale Erstarrungstenaperatur fallt, wie alle Er-fahrungen lehren, durchgangig mit der normalen Scbmelz-temperatur des festen Korpers, zu dem die Fliissigkeit erstarrt, zusammen. Wird nun unterkilhlte Fliissigkeit zum Er-starren gebracbt, so entwickelt sie bei dem Uebergang in den festen Zustand so viel Warrne, dass ihre Ternperatur zur normalen Erstarrungs-temperatur ansteigt. Es muss also innere Energie dabei frei werden,
Winkelmann, Wiedem. Ann. Btl. 33, S. 445 ff. Wiedem. Ann. Bd. 40, S. 691 ff.Dichte des Darnpfes nimrnt dann vori der Fliissigkeitsoberflache nach der Rohrenmiindung bin ab. Unnaittelbar an der Fliissigkeitsoberflache wird sie den ihr bei der betreffenden Temperatur zukommenden Betrag haben, an der Rohrenmiindung wird sie Null sein. Die Grossen sollen dieselbe Bedeutung haben wie die in Abschnitt 43 gleichbezeichneten.
